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ERT PARKER INTED VICE- 


MONTREAL / June 8, 1994 — Concordia University Board of Governors 
Chairman Reginald K. Groome, O.C., has announced the appointment of Dr. 
Robert Parker as Interim Vice-Rector, Academic, effective immediately. He 
replaces Dr. Rose Sheinin, who chose to leave the post before August 31, 1994, 
the end of her five-year term. 


Dr. Parker recently stepped down as Dean of the Faculty of Fine Arts after 
serving 10 years in that post. He joined Concordia in 1977 as an Assistant 
Professor in the Department of Art Education, and was director of the Fine Arts 
Faculty's Visual Arts Division from 1978 to 1981. He became Assistant Dean in 
1981 and Dean in 1984. His second term as Dean ended May 31, 1994. During his 
tenure the Faculty has achieved national and international prominence. 


Prior to joining Concordia Dr. Parker taught at several educational institutions in 
Iowa, including his alma mater, the University of Iowa, and at Frostburg State 
College in Maryland. . 


Dr. Rose Sheinin, an internationally respected scientist specializing in cancer 
research, came to Concordia from the University of Toronto in 1989. As 
Concordia's Vice-Rector, Academic, she introduced a procedure of Faculty self- 
appraisal reviews, supported the formation of the Chairs' Caucus and was 
instrumental in establishing Concordia's School of Graduate Studies. 
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POSTE DE VICE-R INTERIMAIRE 
"ENSEIGNEME TALA RECHER 


MONTREAL / 8 juin 1994 -- Le président du Conseil d'administration de 
l'Université Concordia, M. Reginald K. Groome, O.C., vient d'annoncer la 
nomination immédiate de M. Robert Parker au poste de vice-recteur 
intérimaire a l'enseignement et a la recherche, en remplacement de Mme Rose 
Sheinin, qui a décidé de quitter son poste avant le 31 aodit 1994, fin de son 
mandat de cinq ans. 


M. Parker vient récemment de terminer son mandat de doyen de la Faculté des 
beaux-arts aprés dix ans a ce poste. Entré a l'Université Concordia en 1977 en 
qualité de professeur adjoint au Département d'enseignement de I'art, il a tour 
a tour été directeur de la division des arts visuels de la Faculté des beaux-arts de 
1978 a 1981, doyen adjoint en 1981, puis doyen en 1984. Son deuxiéme mandat 
de doyen a pris fin le 31 mai 1994. La Faculté a connu un rayonnement national 
et international pendant son décanat. 


Avant de joindre les rangs de Concordia, M. Parker a enseigné dans plusieurs 
établissements scolaires en Iowa, y compris dans son alma mater, l'Université 
de I'Iowa et au Frostburg State College dans le Maryland. 


Scientifique de renommée internationale et spécialisée dans la recherche sur le 
cancer, Mme Rose Sheinin est entrée a l'Université Concordia en 1989, venant 
de l'Université de Toronto. A la téte du vice-rectorat 4 l'enseignement et a la 
recherche, elle a instauré un systéme d'auto-évaluation des facultés, soutenu la 
formation du Caucus des directeurs de département et joué un réle 
prépondérant dans l'établissement de l'Ecole des études supérieures de 
Concordia. 
Service des relations publiques 


1455 boul. de Maisonneuve ouest, Montréal, Québec H3G IMfh - 
Téléphone (514) 848-4880/Télec. (514) 848-2814 


